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Nadciśnienie fętnicze krwi i wielkość nerek w obrazie radiologicznym 
u chorych z przewlekłym zapaleniem kłębków nerkowych 


AprepnanbHaa TunepTOHMA KPOBM M ANMHa NOHUeK B peHTreHOrpamMe y DOJIbHBIX 
XPOHNYECKUM TJIOMEPyJIOHEPPUTOM 


Hypertension and the Size of the Kidney on the X-ray Picture of Patients with 
Chronic Glomerulonephritis 


Patogeneza nadciśnienia nerkowo-miąższowego, występującego w 60—80% prze- 
wiekłego zapalenia kłębków nerkowych (p.z.k.n.),.nie jest obecnie dokładnie wy- 
jaśniona (4, 8). Obok zaburzeń gospodarki sodowej, układu renina-aldosteren, ukła- 
du sympatycznego podkreśla się także rolę zaburzonego przepływu krwi przez 
nerki (4, 8, 11), co łączy się z upośledzeniem funkcji nerek i zmniejszeniem ilości 
czynnego miąższu (4, 6, 8, 9, 10, 12). Zmiany te ujawniają się w obrazie radiolo- 
gicznym zmniejszeniem wielkości nerek, które może zależeć od stopnia ich nie- 
wydolności i wielkości ciśnienia tętniczego (6, 7, 8, 12). 

Dlatego eelowe wydaje się ustalenie, czy istnieje zależność między wielkością 
nerek określaną w obrazie radiologicznym a stopniem zmniejszenia funkcji filtra- 
cyjnej i ciśnieniem tętniczym krwi. 


MATERIAŁ I METODY 


Badania przeprowadzono u 36 chorych (12 kobiet i 24 mężczyzn) z potwierdzo- 
nym histopatologicznie p.z.k.n. Badani pacjenci nie otrzymywali leków hipoten- 
zyjnych. Pomiaru ciśnienia w pozycji leżącej dokonywano w godzinach rannych 
przed badaniem radiologicznym. U badanych nie stwierdzono schorzeń towarzy- 
szących ani objawów przewodnienia. 


Z radiogramów przeglądowych jamy brzusznej oceniano przekrój podłużny ch 
-nerek i obliczano średnią długość nerek. Wzorem kontrolnej wielkości były po- 
miary dokonywane u zdrowych osób i oceniane zgodnie z innymi autorami na 11-— 
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13 cm. Na podstawie wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi obliczano 
średnie ciśnienie tętnicze. Wyniki opracowywano statystycznie przy pomocy współ- 
czynnika korelacji. 


WYNIKI 


W grupie 36 badanych średnia długość nerek wynosiła 11,94 + 0,73 cm, 
skurczowe ciśnienie tętnicze krwi: 169,0 +0,73 mm Hg, rozkurczowe ciś- 
nienie tętnicze 109,3 + 16,09 mm Hg, średnie ciśnienie 139,9 +21,15 mm 
Hg, a stężenie kreatyniny w krwi 4,22 + 4,3 mg. 

Stwierdzono zależność między wielkością nerek a ciśnieniem skurczo- 
wym (Try 0,398, p<0,02), rozkurczowym (rzy 0,686, p<0,001) i średnim 
ciśnieniem tętniczym (rry= 0,850, p<0,001) — ryc. 1. 

Wykazano także korelacje między wielkością nerek a poziomem krea- 
tyniny we krwi (Tay= 0,639, p<0,001) — ryc. 2. 
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Ryc. 1. Zależność między średnią długością nerek a średnim tętniczym ciśnieniem 
krwi chorych z p.z.k.n. 
The dependence between the average length of the ktdneys and the average blood 
pressure of patients with chronic glomerulonephritis 
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Ryc. 2, Zależność między średnią długością nerek a poziomem kreatyniny w suro- 
wicy krwi chorych z p.z.km. 
The dependence between the average length of the kidneys and the creatinine level 
in the blood serum of patients with chronic glomerulonephritis 


OMÓWIENIE 


W przedstawionym materiale występuje ścisła korelacja pomiędzy 
długością nerek a wartościami ciśnienia tętniczego i poziomem kreatyni- 
ny we krwi. Uzyskane wyniki świadczą, że pomiar długości nerek jest do- 
datkowym parametrem informującym o ilości czynnego miąższu. Potwier- 
dzają to badania anatomopatologiczne, w których wykazano ścisłą zależ- 
ność między wielkością nerek w obrazie sekcyjnym a ich wielkością w 
obrazie radiologicznym (8, 9, 10). 

Należy jednak uwzględnić granice błędu oceny radiologicznej, Nie- 
którzy autorzy podkreślają zmienność wymiarów nerek ocenianych 
w czasie urografii infuzyjnej, stwierdzając średni przyrost powierzchni 
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o 7—8% po podaniu środków cieniujacych u chorych z nadciśnieniem tęt- 
niczym (2, 3, 8). Wzrost długości nerek występuje szczególnie w pierw- 
szych minutach po wstrzyknięciu środka cieniującego (2). Najdokładniej- 
szym pomiarem długości nerek jest ocena z radiogramów przeglądowych 
jamy brzusznej. : 

Według Andersona i wsp. (1) i Ladefogeda (5), wielkość 
nerek w obrazie radiologicznym zależna jest także od wielkości filtracji 
kłębkowej i przepływu nerkowego krwi. W p.z.k.n. dochodzi do obnize- 
nia filtracji i przepływu krwi przez nerki jako wyraz postępującego nisz- 
czenia kłębków nerkowych (4, 8, 10). 

Z naszych badań wynika, że obniżenie filtracji kłębkowej mierzonej 
poziomem kreatyniny we krwi przebiega równolegle ze zmniejszeniem 
wielkości nerek. Natomiast obserwowana korelacja między wielkością ne- 
rek a ciśnieniem tętniczym krwi może się łączyć z obniżonym przepły- 
wem krwi przez nerki. Potwierdzają to badania Wolheima i Moel- 
lera (11), którzy stwierdzili, że obniżony przepływ krwi przez nerki jest 
ważnym patogenetycznym czynnikiem nadciśnienia nerkowo-miąższo- 

- wego. ; 

Wydaje sie, ze pomiar długości nerek jest dodatkowym czynnikiem 
diagnostycznym, szczególnie u chorych z niewydolnością nerek i podwyż- 
` szonym ciśnieniem krwi. 


Wnioski 


1. Stwierdzono ścisłą korelację pomiędzy wielkością nerek, tętniczym 
ciśnieniem krwi i poziomem kreatyniny w surowicy krwi chorych 
z p.z.k.n. 


2. Rentgenometria nerek oparta na pomiarze ich długości jest istot- 
nym uzupełnieniem czynnościowej oceny nerek u chorych z p.z.k.n. 
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PE3IOME 


Mccienyd 36 nanuenToB C TUCTOJIOTUHECKM XPOHMYECKUM TJIOMEDYJIOHEQDPUTOM, 
aBTOPbI B HacTroaiqet pabore okazan, YTO CYINECTByeT B3AUMOCBA3b MEKNY ANIM- 
HOM MOYEK M KPOBAHBIM NABJIeHMEM, a CONEeP>KaHMeM KDEATUHMHA B NIIa3MEe KpoBn. 
Annna nMoyek OHeHUBAJACE INO OO630PHOM peHTTeHOTpaMMe ÓpIoOuIHOń NOJOCTM. 

PeHTTeHOMeTpMA MOYeK, OCHOBAHHAA Ha M3MEPCHMM MX JIJIMHBI, ObIJIa CyIlecTBeii- 
HBIM NONOJJHEHMEM CyHKUMOHANBHOM OUeHKM MOYOK y OOJbHBIX XPOHMYECKUM TAO- 
MEPYyJIOHechPHTOM. 


SUMMARY 


The paper presents a study of 36 patients with histologically recognized chronic 
glomerulonephritis. The authors showed a mutual relationship between the length 
of kidney evaluated from X-ray film of the abdomen and blood pressure and the 
creatinine content in blood serum. 

Roentgenometry of kidneys based on the measurement of their length was an 
important supplement to functionał evaluation of kidneys in patients with chronic 
glomerulnephritis. 


